APLICACIÓN 1 


Un rayo luminoso pasa del aire hacia el medio 
2 desviándose 14. Determine la rapidez del 
Tayo luminoso en el medio (2 


APLICACIÓN 2 

Determine el índice de refracción 
de un cristal cúbico, si se sabe que 
un rayo luminoso incide en una de 
las caras del cubo con un ángulo de 
incidencia igual a 45° y emerge 
coincidiendo con una de las caras 
laterales de cubo, 


us 


APLICACIÓN 3 objeto 


Fl tamaño de un objeto es de 15 em y se colo- hyj i 
ca a 30 cm de una lente y se obtiene una ima- 

gen virtual de 3cm. Calcule la distancia focal 
dela lente. 


La imagen virtual que se forma es de 
menor tamaño que el objeto, entonces se 
trata de una LENTE DIVERGENTE 


APLICACIÓN 4 objeto 

imagen ” 
Una lente de ~ 10 dioptas de [j> i 
potencia óptica se ubica a 2 cm 1 
de un objeto ¿Qué distancia m 
separa al objeto de su imagen? 


Pele- 


hdi 


L. divergente | 


APLICACIÓN 5 


Una lente delgada plana-cóncava tiene 
un radio de 60 cm en la cara esférica. Si 
su índice de refracción es 1,5; calcule la 
distancia focal de dicha lente. 


A)20cm  B)-20cm -120cm 


D) 120 cm E) 60cm 


Plano- 
Cóncava 
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